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Comunicación industrial Moxa SKU EDS510A1GT2SFP 


EDS-510A-1GT2SFP MOXA 


€1,597.00 


Calcular costo de envio Contàctenos 


EDS-510A-3GT 


Descripción: 

CONMUTADOR ETHERNET GIGABIT ADMINISTRADO, CON 7 PUERTOS 

| stripe | VISA EJ 10/100BASET(X) 1 PUERTO 10/100/1000BASET(X) Y 2 RANURAS SFP PARA 
aa mastercard AGREGAR MÓDULOS ETHERNET GIGABIT DE LA SERIE SFP-1G, 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE O A 60 °C 
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Devolución 


Es posible devolver los productos 
comprados, segun nuestros Términos y 
condiciones 


EDS-510A-1GT2SFP Moxa 


Envío 100% asegurado: Una garantía para tus compras 


Entrega urgente: Entrega en todo el mundo por DHL Express 


12 meses de garantía WIA +39 0287189214 
Nuevo. WiAutomation NO es un distribuidor Llámanos de lunes a viernes 
oficial del fabricante. La garantía del 9:00 / 18:00 CET 


fabricante no se aplica. Términos y 
condiciones 


Velocidad. Garantía. En todo el mundo. 


Más de 500.000 productos disponibles y soporte mundial. 


Compañia excelente 
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